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AG Wasserwerke ZUE 20.00 an en 596 
Bernische Kraftwerke AG, Bem.........cccccc... 228, 770, 1147 
Earl Maier 7 Cie. AG, Schaffhausen... 2 ee 228 
Carlo Gayazzi AG, Zürich... se 549 
Elektrizitätswerk der Stadt’ Zürich, Zurich". ee 4l 
Blektrowatt AG, Zürich % een ee Re 1147 
Emil Haefely — Cie. AG, Basel 2.22.0020 2 228 
Indumation AG; Aarau. ...rn era en ER 105 
Kraftübertragungswerke Rheinfeiden, Rheinfelden.......... I 
Landis + Gyr AG, Zug, und Friesecke & Hoepfner GmbH, 
Erlangen-Bruck.(D) u... re N 443 
Liechtensteinische Kraftwerke, Schaan vn ee hl 
Micafil AG, Zürich}... a NE 346, 549 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig. 1147 
S.A. l’Energie de l’Ouest Suisse, Lausanne, re 228 
Schweizerische Metallwerke Selve + Co., Thun ............ 770 
Societe d’Exploitation des Cäbles Electriques, Cortaillod .... 895 
Sprecher -E Schuh AG, Aarau. re 105, 1147 
Sprecher Schuh Verkauf AG, Aarau m ern 105 
St.-Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, St. Gallen ..... 177 
Suiselectra Ingenieurunternehmung AG, Basel ............. 105 
Telemecanique. AG, Bein... nn 105 
Tschudin 7 Heid AG, Reinach re 1148 
Wasserwerke'ZUg AG, Zug... 0200 na sa ee 657 
W. M00r. AG, Regensdorf .. 2... 0. vn 1147 
Schliessung der International Nickel AG.........c..2222.. 443 
Neuer: Generalsekretär des’ SIV. 2 657 
Neuer Hauptsitz von Spexrry Univacı ne 657 
Betriebsneubauten der Böni.& C0- AG TE 1147 
Computerabkommen zwischen Honeywell und Xerox ...... 1271 
Kooperationsabkommen BBC-Snamprogetti.....ccccccn0.. 1396 
2.62 Persönliches 
Communications concernant des personnes 
Babarant a Chem: ea ieoscnuoc 228 
Bolla&:G: ..... 0020200 re rer ee 549 
Brüllmann, M:«....% 2.800000 Sn ann ee 549 
Büchner, G:. 1... ee 228 
Chablo2, Ra... 82. 20 ee ee ee ee 228 
Christofel, Nr... as 105 
Dreyfuss,;M.:..Reen a ee ee ee 549 
Eggenberger HB... 0er ee ee ee RL 111 
Enzmam; W.......0%. 0 ne RE 105 
Gasser, Al u... en eenn sreee eare ue 657 
Gertsch Gs 2.2.2 0.20.00 Ste en ee a 549 
Haller,.W.: 2.2... een aan af ee ee 228 
Heimgärtnier,; I: u... 2.20% a0: 00a erere sinier een pe RE 105 
Heyner, I... ee ae ee nee Te EEE 105 
Imhof; EB... .4 a a0 a ee ae DS 293 
Kessler; H.....sas 02a. en leere ee a 984 
Krümmenacher, M. . ....1..0% 3.0 meularenae es er BE 1148 
Maier, P% ..2....00 0.2. 2 ee ee ee Tee 228 
Meyer;W3 „rs 2. ae ee 549 
Minder,. PB... 3.0.0020. nerarene are ern ne oe tonp Re Tr AR EEE 228 
Minkner"R:; 2... 0a ee ee en RR ER 228 
Möset, I: uam es ee ie ste een ee AR ren le > 1147 
Mültzaners Ai. ee ee Ne 37 
Neuhäuser.W.; u. ner a a ee ee ee 549 
Ospelt, Ox. ram ne sale are siert nlnetenn ale Wien EEE TV 
Pilicier;. Ru... 0 nee a are. ar nn re 228 
Remoöndeulaz; M. *.....u: x. 221. zen wie wscn en an EEE 228 
Sauber, Win acc een San nen rm a nen re 895 
Schiessl, Bis:2...0...2.0 0.000. 2.00 se ee 111 
Schwalle Vs... 0.2 re ee 41 
Schwank: D: 3.000 00.0 105 


SAT ROHR ONE re u. 657 
1NelsktojoElnA® on ee ea neo 105 
IVOTWELKTIE ST erst anersgetenetenstere seo te a Kerne RITTER ee 770 
ZANOISE. a eo DOREO ReacHe ne 228 
2.63 Historisches, Jubilare 
Historiques, jubilaires 
Energie: weltweite und internationale Besorgnis. - N. Celio.... 704 
Pioniere der Elektrizität - Les pionniers de l’electricite: 
Maxim Lan AUSUSWWROEDIeL I 75 
GEOIEALOUISSBESAgE nn... ernennen ee a 213 
Halerress1monmkaplace in... re oe 334 
kundlens omas Ans obere sun 422 
alien Re ER 544 
HERAN SOLSEBOLEIM er a er 631 
Walker JSpenar se es ec 879 
BASBEERKHDaNdEBILAUNns Sc. se ee 1122 
KESOULCHHOTDESNEEN en ee ee ee 1241 
POrdBIOHTENAapIerslINEDEN) 2. ae nee ee en ee 1352 
Jubilare - Jubilaires: 
BIOHEOStErtdsa3s0 Janre" ee ea ernennen 443 
Zum 75. Geburtstag von Heinrich Frymann ............. 176 
Berssannıyersaite d’Henri Frymann.........cc.ceen. 175 
Kiündertzlanrerzellweger Uster"... een 31 
BEWahre,@amille Bauer AG, Basel... essen. 1147 
50 Jahre Heinrich Kuhn, Metallwarenfabrik AG, Rikon... 1271 
1008ahre Meterkonvention 1875-1975 . ......cccceneen.. 658 
50 Dienstjahre im SEV - ein seltenes Jubiläum .......... 443 
2.64 Nachrufe - Articles necrologiques 
Zur Erinnerung an Dr. h.c. Max Schiesser, alt Präsident des 
SEN 2 060.008 RE BL ER Re 347 
Zum Hinschied von Herrn Dipl.-Ing. Hans Marty ......... 394 
Ernst Schneebeli, dipl. El.-Ing. ETH, alt Oberingenieur der 
Materialprüfanstalt und Eichstätte des SEV #............ 774 
BEErnsturlessi dipl. Ing. ETH 1897-1975 4.0.0.0... 774 


2.7 Vereinigungen, Ausstellungen, 
Public Relations, 
Associations, expositions, public relations 


Schweizerische Vereinigungen 


2.71 
Associations suisses 


Assemblee generale de l’Office d’Electricit& de la Suisse ro- 
BUSSI IETEJE RUE Se NN ne > 709 


BO en 1011 
Union des chefs d’exploitation des Services communaux de 
Velectricite de Suisse orientale BOCH N 1011 


2.72 Internationale und ausländische Vereinigungen 
Associations internationales et Etrangeres 


CECC - (CENELEC Electronic Components Committee): 
SASSSERNSTE DL 0) 11, BEER 647 


composants electroniques du CENELEC (CECC)ERTET 890 


Se Re u a 980 
CEEel - (Commission Internationale de Reglementation en 
vue de l’Approbation de l’Equipement Electrique): 
Tagung: Energietechniken der Zukunft .. 2.22... 32 
Reunion: Techniques de l’avenir ....... cn. 32 
EIS ZA ee RR. 978 
Bein nen nee 1389 


CEI - (Commission Electrotechnique Internationale): 
LOW AUSC SA a Berlin au nn IN 
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Sitzungen des SC 23A in Ljubljana ......... Ra 224 
Seance dUTGEI3ITAKTORY ORT 1142 
Sitzungen des CE 42 in Ottawa .............2cunecenece 1142 
Sitzungen des SC S0B in Stockholm ..............-..... 645 
Sitzungen des CE52 in Zürich .........2reseeeeeereeee 437 
Sitzungen des CE 61 und des SC 6IC in Milano ......... 98 
Sitzungen’des-CE 61 an Zürich en ee = 


Seance du CE 64 ä Ankara 
Sitzung-des @E 72 1nStockholm rer LE 99 
Sitzungen (CE 1, CE2, SC2B, SC2F, CE3, SC3A, SC3B, 

SC 3C, Groupe de Travail Mixte CCI/CEI, CE 8, SC 13B, 

SEC 156, CE 17, SE17A,SC17B,SCHSC23E,5E32B) 

SC 32C, CE 34, SC 34A, SC 34B, SC 34C, SC34D, CE50, 


SE50A,SE50E CES1, CE/63)In)DentHlaagmrrr er 1380 
CENELEC - (Comit& Europeen de Normalisation Electro- 
technique): 
Sitzung des CT 13A in London ...... ernesennenennneen 438 
Sitzungen des CT 20 in Santa Margherita Ligure ......... 645 
Sitzung.des CP 61 inArnhemeeme ee 342, 646 
Seance du ET. 64 2 Amsterdam ee 762 
Erühjahrstagung 1973 562 
Sitzung:in Zürich ee. ee RE 1265 
Sitzung/deseT@ 2041 7D enaElaa gs 1392 
CIGRE - (Conference Internationale des Grands Reseaux 
Electriques): 
Session. 19T 6.2: ch Ne EEE ve 199 
CIRED - (Congres International des Reseaux Electriques): 
CIRED 195: ee NE 237 
Session. 1.976... u. nen er reee  NE 2a 
EUROCON 74 - (European Conference on Electrotechnics): 
Eürocon 197. ea ee NA Pr SER 107 
EXACT- (International Exchange of Authenticated Electronic 
Component Performance Test Data): 
Sitzungen des Council in Ystad (Schweden).............. 1265 
EUREL - (Föderation der nationalen elektrotechnischen Ge- 
sellschaften Westeuropas — Convention des societes natio- 
nales d’electriciens de l’Europe occidentale): 
Generalversammlung-[| 7A 108 
Assemblee, generalerde 974 Dre 108 
Sitzung des Exekutivkomitees in Stockholm ............. 109 
Reunions du Comite exe&cutif a Stockholm .............. 109 


Abkommen betreffend die Gewährung gegenseitiger Privi- 
legien an die Mitglieder nationaler elektrotechnischer Ge- 
sellschaften.. a. no RL SSL SA 110, 230 

Convention concernant l’octroi de privileges r&ciproques aux 
membres de Societes nationales d’electriciens ....... 110, 230 

Sitzung/in Madrid. dar ee Le NO 


UNIPEDE - (Union Internationale des Producteurs et Distri- 


buteurs d’Energie Electrique): 
1T-ERONSTESSINAWIEH RI 392, 1016 


17° Congres-as\enneae ee 392, 1016 
Kolloquiummubens Tarife re. 566 
Colloqueisurla tanfication wer 566 
Studienkomitee für die Entwicklung der Elektrizitätsanwen- 
dungen: wu nee we ae ee 713 
Comite d’Etudes du developpement des applications de l’ener- 
gie Electiigue ir a a ak a er SE Als) 
Studienkomitee für grosse Netze und internationale Verbin- 
ungen vr RR en 36, 488 
Comite d’etudes des grands r&eseaux et des interconnexions 
internationales. re 36, 488, 1011 


bundbetrieb: .... 20% 3m. ar aseche 1011 
Studienkomitee für Kernenergie. 2... 20. 1013 
Comite d’Etudes de l’Energie Nucleaire ...... cc. 1013 
Komitee für Öffentlichkeitsarbeit 2.222. 488, 1200 
Comite des relations publiques 2... con. 488, 1200 
Studienkomitee für Fragen der Stromverteilung ...... 169, 1012 
Comite d’etudes de la distribution... cc. 169, 1012 
Studienkömitesgür Tarife a. 168, 1011 
Comite d’etudes de la tarification .. ocean. 168, 1011 
Studienkomitee für thermische Produktion ©... 592 
Comite d’etudes de la production thermiq es 592 
Arbeitsgruppe für Versicherungsfragen re... 714 
Groupe de travail des questions d’assurance ©... 714 
Studienkomitee Wasserkrafterzeugung 290 
Comite d’etudes de la production hydrauligque. 290 


Ser Rlekünzitätswirtschäft en 1015 


SE EDEISSS LEICHE N ne Ye 1015 


BE Re he ne ee ee 592, 1014 


Groupe de travail du chauffage electrique et de la climati- 


Safreudes locausN ne ee el 592, 1014 
Erdgas: Erzeugung und Verbrauch ... cr... 169 
Le Gaz: Production et Consommation . nn. 169 


du transport de l’Electricitt (UCPTE) en 1973/1974... ..... 170 
Die internationale Energie-Agentur.. on 290 
L’Agence Internationale de l’Energie .... cc. 290 
Arbeitstagung der Sicherheitstechniker der Elektrizitätsver- 

sorgungs-Unternehmen Österreichs . . 2. ccceeeeeeccnn. 593 
World Telecommunication Forum an der TELCOM 75 .... 904 
13. Internationale Blitzschutzkonferenz: Call for papers ..... 904 
2.73 Schweizerische Ausstellungen 

Expositions suisses 
WIlKkommenZzunINERTEGCTSE ee 913 
BIEENTERUEZAH INEIETE CH TS 913 
Mitgliedfirmen des SEV an der INELTEC in Basel ......... 921 
INELTEC 
Vorträge zu «Optimale Führung elektrischer Energie- 
systeme»: 
Betriebsführungskonzepte elektrischer Energiesysteme. — 
KRReichertgern er Ba EL SE 1116 
Zustandserfassung und Netzsicherheit bei der Führung von 
lenersienetzenw Hieklandschners. 1123 


Quelques aspects de l’optimisation de la repartition des 
productions d’energie reactive et active. - M. Cuenod.. 1130 


LFIEIRGAN OS ER 974 
Eröffnung der Ausstellung «Energie» im Verkehrshaus Luzern 1017 
Ouverture de l’Exposition «Energie» au Musee des Transports 


CHF ÜCE EEE een 1017 
WEREEOME SEE een BR ne ersten nee rasen 1263 
2.74 Internationale und ausländische Ausstellungen 

Expositions internationales et &trang&res 
Internationales Symposium und Technische Ausstellung 
«Electromagnetic Comptability Montreux 1975».......... 410 


2.8 Literatur - Documentation 


2.81 Buchbesprechungen - Analyses d’ouvrages 
Union Internationale d’Electrothermie: Elektrowärme; 

Theme nn IIEDAD, oo ao Runen > 102 
Hofmann, H.: Das elektromagnetische Feld...............- 102 
Lauerer, F.: Schutzwert der Nullung mit besonderem Schutz- 

leiter gegenüber der klassischen Nullung ................ 226 
Schwere, H.: Elektrotechnik für Praktiker ....... nenenenss 226 
Gottfried Biegelmeier: Schutzmassnahmen in elektrischen An- er 


TE none eleloregerue sasret sekeage De Ha nun 
Jordan, H., Klima, V., Kovacs, K.P.: Asynchronmaschinen .. 649 


Verband der Elektrizitätswerke Österreichs: 


TAEV Bundeseinheitliche Fassung .........-...-... 00. 650 
Schmid, H.R.: Alfred Zellweger, Uster 1855...1916. - 
Hans Blumer-Ris, Freiburg ..............cseceereeeo ce. 650 


Van Valkenburg, M.E.: Circuit Theory: Foundation and 


elässical .contributions. =... aan 650 
Verriest, G. und Hermans, G.: Les Aptitudes Visuelles Profes- 

SIONDEIEST A a tee anne re ee ET 985 
Valko, P.: Sonnenbestrahlung von Gebäuden ......2...... 985 
Lienhard, H., Steiger, F. und Weber, K.: Planspiel Elektrizitäts- 

wirtschaft sis. es 1144 
Aichholzer, G.: Elektromagnetische Energiewandler ........ 1144 
Mechanical Engineering Division of the Swedish Standard In- 

stitution: Glossary ofnuclearenergy ......0ccccceeeeeen 1266 
Schweizerische Lichttechnische Gesellschaft u.a.: Handbuch für 

Beleuchtung. .......2.2....02 0 en 1394 
Prokott, E.: Modulation und Demodulation........... 1394 
Wielc, G.L.Elementarteilchen 2.2. 22 1394 
2.83 Kataloge, Firmenschriften 

Catalogues, prospectus 
Informationsdienst der H. Leuenberger AG, Oberglatt...... 107 
Wire'wrapping equipment... 0 107 
2.84 Verschiedenes — Divers 
Neue. Datenbücher nn sauna aeee aan 102 
Vademekum für Referenten ....2 2.2. 107 
Analyse des reseaux d’energie-elecetrique 2.2... 395 
VDEW-Störungs- und Schadenstatistik ........cceeseec0. 395 
Handbuch für Beleuchtung”. 2 2.2... 22.2 0 983 
Jahresbericht der Europäischen Föderation Korrosion (EFK).. 1148 
2.93 Verschiedenes —- Divers 
2.91 Briefe an die Redaktion 
Lettres ä la Redaction 

Leserbrief zum Thema Energie-Alternativen .........22222.. 494 
«Betrachtungen von Magneteigenschaftenv..........cec00c.. 763 
Commentaire a l’article de M. Cuenod... 22... 2 ee 1135 
«Einfache Bestimmung der Schichtleitfähigkeit auf Isolatoren 

in der-Praxis®.. cn sd nennen are ee 1266 
2.92 Mitteilungen -— Communications 
Informationstätigkeit einzelner Werke ........cccccecec 41 
Tiefkühlung gewinnt an Boden 72.2.2.2.2.. 20 NH He 52 
Informationsaustausch zwischen der Schweiz und den USA 

auf dem Gebiet der Bewilligungsverfahren für Kernenergie- 

anlagen 2... 4... 0 LEE 53 
Echange d’information entre la Suisse et les Etats-Unis d’Ame- 

rique en matiere d’autorisation des installations nucl&aires.. 53 
Reibungsloser Strukturwandel... 2.2.22 2.0 54 


Kurzberichte -— Nouvelles breves 
105, 228, 346, 443, 549, 657, 770, 895, 1272, 1396 


Werkbesichtigung Sprecher & Schuh..............cccr00.. 770 
Pressekonferenz der Standard Telephon und Radio AG, Au/ 
Wädenswil...» 04 0eense ern ren ana anne ER 770 
Ein wenig bekanntes Forschungsinstitut.........cucreeccn.. 773 
Ingenieur und Gesellschaft 2.2.2... 0 1148 


Neue Zentralwerkstätte der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich 

mit Park-and-Ride-Anlage in Zürich-Altstetten........... 
Die installierte nukleare Gesamtkapazität ........cccucco.. 1148 
Re6/6 und Investitionen bei den SBB 
Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (ELMB).. 1273 


2.93 Technische Neuerungen 
Nouveautes techniques 


Technische Neuerungen - Nouveautes techniques 
103, 227, 345, 441, 655, 767, 893, 1145, 1269, 1395 
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3  Vereinsnachrichten 


Communications des organes des Associations 


3.2 Qualitätszeichen - Marques de qualite 


3.21 Erteilungen — Attributions 


ISolerterBeitelen .... en. nen 114, 235, 354, 449, 1044, 1280 
KIEINTLANSLOLMAtoTEeN ne eg 114, 234, 902, 1043, 1279 
IKROHGENSAlOLENE en een nenne 234, 353, 449, 1042, 1281 
EIMDERTASSUNSENEA ee lan lac 235, 448, 669, 902, 1042 
Keiterverbindungsmaterlal ................. 236, 448, 1043, 1279 
INSIZSTECKVOTTICHTUNGEN cn eeleun een nesnes 669, 1041, 1279 
Niederspannungs-Hochleistungssicherungen ....... DR, NS 
SCHALTE ae 115, 236, 353, 669, 902, 1043 
SChmelzsichetüngenin as ae ne eheae 235, 669, 1044 
DISCKKON AKT en Be mugeale Waren areaenn.e 115, 669, 1041 
Appareils d’interruption ............ 115, 236, 353, 669, 902, 1043 
SONGENSAHTEURSIH A ea sen ee oe 234, 353, 449, 1042, 1281 
Wonducteutsusolesi. .enancseeaeaee 114, 235, 354, 449, 1044, 1280 
Coupe-circuit basse tension A haut pouvoir decoupure 235, 354, 1153 
KEOUPESCLONWASUSIDIES Er. ea een ae nenne 235,669, 1044 
Domillestdedlampestnennn ne lee 235,448, 669, 902, 1042 
Materiel de connexion pour conducteurts ..... 236, 448, 1043, 1279 
Dres de CN 115, 669, 1041, 1279 
Transformateurs de faible puissance...... 114, 234, 902, 1043, 1279 


3.22 Löschungen - Retraits 


GOTENTITerzeeL@1e 7 Schatfhausenmern ee 353 
EIDASSFAFTLAUSANNER ae seen ee ee Se ee 1153 
CGE Compagnie Generale d’Electricit& de Paris, Rüschlikon 
(EN NE OR 1153 
A, Widimar Near Ar 1153 
VDM-Kabelwerk Südkabel GmbH, Mannheim ............ 1281 


3.3 Prüfzeichen für Glühlampen 
Estampilles d’essais pour lampes 
ä incandescence 


3.31 Erteilungen - Attributions 
Glühlampen — Lampes ä incandescence ... 2... 2 cc. 234 


3.4 Prüfberichte - Proc&es-verbaux d’essais 


3.41 Prüfungen — Epreuves 


Bleikiroieliitelse, en 903 
BERSEHEeSCchiiten ee server ea ee rn 116 
HESTEHIVSRWEISEHIEHS euere era a en nennen de er 670, 1045 
SBORUENS 56 RE 903 
IEiDRSeckschulzgerätn ne a ei ee 1045 
Monecienschtankae nn en ee 15 
ENSWOITERGENLOTSHE BE re ae ee 115 
Avenusseunsderfurterde citerner 1045 
LERTNIDAING SEOU Kan Ne 903 
Niesuremaderchamprelectuique. 0000 903 
Banneausindicateur luminenx 00 670, 1045 
I SICHSIIEStdEZCUISSOH "nee anne ee 116 
3.5 Normen des SEV- Normes de l’ASE 
3.51 Entwürfe - Projets 
Ausschreibung von Normen des SEV aus dem Arbeitsgebiet 
“Blekteische Messinstrumentest un 232, 508 
RN TEBUISICHELUNSEH 309 
UNSER ya NE 309, 612 
en 349, 899 
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«Elektromedizinische Apparate».......-.r.crcrnenne: 309, 349 
«Vorschaltgeräte für Entladungslampen» ........ 447, 509, 1336 
«Elektrische Apparate für Haushalt und ähnliche 

TNecke).r We ee ER SEES 447, 1215 
«Hausinstallattonen)». rs 507 
«Lampensockel und Lampenfassungen» ............. 508, 1336 
«Magnetische Bauelemente und Ferritew ..........ccccer 662 
«Netzkabelb. 2. 00 0 ne ee 731 
«Gebrauchswert elektrischer Haushaltapparate»........ 899, 987 
«Sicherheit elektrischer Haushaltapparate»............... 899 
«Elektrische Messinstrumente» 2 ee ee ee 1151 
«Kondensatoren und Widerstände für Elektronik und 

Naehtrichtentechnikar re ee 1152 
«Graphische iSymboleder ser 1335 

Mise ä l’enqu&te de Normes de l’ASE dans le domaine 

xAppareils(de mesure,electniquesperrne ee 232, 508 
«Coupe-circuit & fusibles miniatures» ...........eceueeee 309 
«Relais Eleetriquesy rn ne en ee 309, 612 
«Lampe: 22 ee ee ee 349, 899 
«Equipement &lectrique utilise dans la pratique - 

medicale) Ne ee ee 309, 349 
«Ballasts pour lampes a decharge» ............. 447, 509, 1336 
«Appareils electrodomestiques et analogues» ........ 447, 1215 
«nstallations eleetniquesinterieuresp vr 507 
«Culots:etdowWless.. nn RE 508, 1336 
«Composants magnetiques et ferrites® .......u.cueeneen. 662 
«Cäbles; de reseaud rer EEE 731 
«Aptitude a la fonction des appareils &lectrodomestiques» 899, 987 
«Securite des appareils eElectrodomestiques» ..........2... 899 
Anpareils-de mesurerelecetriguesb sr 1151 
«Condensateurs et resistances pour Equipements 

Electroniques et de tElecommunicationv..........22220. 1152) 
«SyMbOlES; STADHIqUESIE ee 1335 


Änderungen der 1. Auflagen der Sicherheits- und Qualitäts- 
vorschriftenifurInstallatlonstohtes 132 
Modifications apportees aux premieres Editions des Prescrip- 
„tions et des Regles de qualite pour les tubes d’installation . 732 
Anderungen und Ergänzungen der 2. Auflage der Hausinstalla- 


tionsvorschriften”. rs. ee N NEON 1037 
Modifications et complements A apporter ä la 2° edition des 
Prescriptions sur les installations &lectriques interieures..... 1037 


3.52 Inkraftsetzungen, Genehmigungen 
Mises en vigueur, approbations 


Inkraftsetzung von Normen des SEV aus dem Arbeitsgebiet 


«Tampend }. ers ee IE NE IS 
«Gebrauchswert elektrischer Haushalt- 

Aappataleaı. „ste 113, 35227531837 
«Magnetische Bauelemente und Ferritev ....22220... 351,1276 
«Elektrische Apparate für Haushalt und ähnliche Zwecke» 352 
«Elektronische Messinstrumente» cn 409, 988 
«Piezoelektrische Bauelemente für Frequenzsteuerung und 

ErequenzselekUOny. re 509, 668 
«Vorschaltgeräte für Entladungslampen» ............. 599, 901 
XGraphischesSsymboleyrn a 559 
«Elektrische Maschinen» ren 664 
«Elektrische Messinstrumentev cn 667, 1337 
X Elekttonentohten 667 
REIST OL 713351217 
«Elektromedizinische Apparate»... een. s .734 
«Lampensockel und Lampenfassungen» 2.2... 901 
«Sicherheit elektrischer Haushaltapparate». ... 2.22... 901 
«Netzkabel. ee DE RE 12171275 

Mise en vigueur de Normes de ’ASE dans le domaine 
« Lampes De seat Fer 113,35241275 
«Aptitude a la fonction des Appareils 

electrodomestiquessune nu 113,3524127591887 
«Composants magnetiques et ferritesy oo, 85 1, 1276 
«Appareils €lectrodomestiques et analogUeSsy 332 
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Fachkollegium 72 des CES.............222er00ooce0r0 348, 730 
Gomite Technique.dul@ES 2. „re nee kei eo a sar 348 
Fachkollegium für das CISPR des CES ..................- 611 
Comite Technique du CES pour le CISPR ................ 6ll 
Fachkollesium 200 ’des!CES 2... nee 231 
Comite Technique 200 du CES .....2....uoenconecnnncnee 231 
Fachkollegium 200 des CES, UK 200B ................% 62, 304 
Comite Technique 200 du CES, SC200B ............... 62, 304 
Bachkollesium 201 desIEESTI a ee 63 
GEomiteTechnique 20 duUlEESErRrEr ee 63 
Bachkollegsium 203’des!CBS Pr 196 
Gomite Technique203rdu. CEST re 196 
Bachkollesium 2087desitCESEr ee re 112,231 
Eomite Technique 208’du CEST pe 112, 231 


Bachkollegium 21S.des @GESERe rer rer 305 


Comite Technique,215 du EESSr a ee 305 
Eachkollesium 22 rdesicESper er 348, 730, 775, 1098, 1214 
Comite,Technique:22 1 - ACER SE er 348 


Expertenkomitee für die Begutachtung von Konzessionsgesu- 
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